EDWARD LEO 


inżynier - chemik 


przeżywszy lat 24, po cieżkiej chorobie, opatrzony św. Sakramentami, 


zasnął w Panu w Zakopanem dnia 12 Sierpnia 1889 roku. 


Pogrzeb odbędzie się w Sobotę dnia 17 b. m. o godzinie Iltej przed 

południem z krypty kościoła WW. XX. Pijarów przy ulicy św. Jana 

na cmentarz krakowski, na który to żałobny obrzęd w najelebszym 

smutku pograzeni rodzice wraz z rodzeństwem zapraszaja Frzyjaciól, — 
Zmajomych i pobożnych Chrześcian. 


7 „Kraków, dnia 15 Sierpnia 1889 roku. 
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